Friesach, (»eographische und magnetische Beobachtungen etc. 285 


Geographische und magnetische Beobachtungen in Nord- und 
Süd-Amerika, an gestellt in den Jahren 18o6 und 18 37. 

Von Karl Friesach. 

(Vorgetrageu in der Sitzung vom 25. Februar I85S.) 


1. Station: Cambridge (Mass). 
Correspondirende 0 Höhen, 17. Juli 1856. 


Chron. Vorm. 

Non. 1. 

Chron. Nachm. 

0 h 2S m 16 ? G 

38 c 

J 18’ 

50” 

9 h 7 m 

43 ? 2 

30 2-8 

37 

26 

15 

2 

54-0 

36 16-0 

36 

17 

10 

8 56 

38-8 

I 17 46-4 

28 

41 

0 

15 

18-8 

21 24-4 

28 

1 

35 

11 

43-0 

Resultat: Stand = — 4 11 

40- 

45 s am 17. 

0 h M. Z. 


. = — 4 

41 

26 „ 

13. 

0 „ 


Tägl. Gang. = 

+ i 0 - 05. 





Decli n atio ns-Beo hach tu ng, 17. Juli, 7 h Vorm. 


Nordpol links Nordpol rechts IVlire 


Tors. Nadel. 
Nordpol links 


100° 31 ! 5 279° 54 : 2 15° 11 ! 2 93° 36 ! 8 

Tors. Coeffieient = 0-241. Spiegelfehler der Tors. Nadel = — 
Resultat: Deel. == + 9° 59 ! 9. 


2 ! 3. 


Azimut h-ßeobaeh tu ng, 20. Juli. 


Durchga 

Ränder, 

ng der 
Chrz. 

V- 

Non. 

A 

AH re, 

Non. A 

0” 18 m 
22 

29 5 6 
8-8 

165° 

58' 

30" 

241° 

35' 0" 

25 

28 

4-0 

38-8 

167 

4 

30 



35 

38 

23-6 

62-0 

168 

50 

0 



47 

51 

48-8 
27 * 2 

171 

1 

10 



56 

59 

22-0 

58-8 

172 

34 

0 




Resultat: Azimuth der Miro S. — 0. = 14° 30' 11". 
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1 n t e nsi t ä ts-B eo bac h tu ng, i7. Juli, 3 1 ' Nachm. 
I. Ablenkung. 


Magnet I. 

Westl. Ablenkung Osll. Ablenkung 

1 ?*3 = 129° 39 ! 8 

r-* =234 40*1 n = 130 28 4 
i' = 24° 


Magnet II. 

Osll. Ablenkung Wesll. Ablenkung 

,•3 = 131)° 30 ■ o r, = 223° 4i ! 4 
i'4 = 143 6-7 r 3 = 22a 30- 1 

<'=24° 


II. Schwingungen. 

(Beobaeblet bei jeder 5. halben Schwingung.) 


Chrouoiuclcrscliliigc: 

Magnet I. Magnet 11. 


0 “ 

113 

4 

79 

8 43 

12 

7 

0 ,r 

1 8 

4 

39 

8 

00 

12 

93 

1 

19 


133 

100 


03 


72 


102 


129 

13 

0 


77 

3 

42 

9 0 


119 


133 

3 

14 

9 

42 


09 


133 


99 

03 

13 

27 

1 

48 


78 


103 


131 

o 

40 

0 

3 

118 


82 


111 


140 

10 

17 

14 

44 


90 


03 

10 23 


138 

o 

24 

0 

33 


80 


107 

<» 

o 

4 


117 

81 

14 

44 


87 


117 


143 

13 

18 


39 

7 

23 

138 


102 

3 

1 

7 

29 

11 

30 


82 


HO 


80 

11 44 

13 

0 


03 


91 


118 


144 

\ 

22 


138 

101 


04 


120 

8 

3 

12 

31 

10 

37 

1== 

10 , j 


8-8 , 

II 

o 

l)= 

3-3, 

A 

= 10 - 

3 , L 

? = 8 

-• 8 , 

C= 

7 , /I — 0. 



E = 

4*8 ; 

, l = 19 





E = 

4*3 

, t- 

=5 20° 




Log. Cliron. CoüfF. = 0*00003 (zum log. der Uhrzeit zu addiren). 


II e s u 1 1 a t: llor. Int. = 1 031. 


lnclinations-Beobachtung, 19. Juli. 

(Miltei aus 4—10 Beobachtungen.) 

Nadel O ( I) Nadel 1(1) 


Nailel 

l Nord 

Nadel Süd 

Nadel Nord 

Nadel Süd 

Kr. Ost 1 

Kr. West 

Kr. Os.1 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

338° 30' 
347 34 

10°33' 
10 37 

347°38' 
341 40 

17° 23' 

7 20 

343°17' 
337 3 

22 ° 23' 

10 40 

341°30' 
341) 58 

10° 30' 

0 43 


Nadel 2 (1) 



Nadel 0 (2) 


2 40 ! 
310 40 

| 43 23 1 
334 40 | 

I 337 30 1 
1 338 32 

| 23 0 

2 30 

343 40 
339 40 

1 19 38 1 
| 10 33 | 

1 343 20 
| 342 9 

1 13 10 
| 13 30 


Nadel 1 (2) 



Nadel 2 (2) 


347 42 
344 10 

1 Hi 40 
| 13 28 

| 342 0 

1 346 32 

| 14 20 

1 13 43 

339 33 1 
343 14 

1 14 37 [ 
11 33 | 

| 343 21 

1 343 8 

1 18 32 
| 17 17 


A n in e i* k u ii g. Zu den Zahlen Kr. West ist SG0° zu addiren. 

K es ul tat: Incl. — 74° 12'. Tot. Int. = 3 *997. 
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II. Station: Wolfboro (N. Ilampsh.). 

Zeni Ihpunkt-Bestimmung, 29. Juli. 

•x T T ( Kreis rechts 250« \¥ 30" \ y . Q ,, no QO/ v*>- 

Non. I. < jj nks 7 20 J Zemthpimkt=340°39 / r»o 

Brei ten-Beobachtung, 29. Juli. 


Sonne im Mer. Non. I. = 3° 20' 40" (Kr. links). 
Resultat: ? = 43« 34' 22" } = 46® 25' 38". 

C o r r e s p o n d i r e n d e Q Hohen, 1. August. 


Chron. 

Vorm. 

Non. I. 

Chron. Nachm. 

9 h 

41 01 

43'0 

289o 

44' 

0" 

4 h 45 1,1 33-0 


44 

13-8 

290 

10 

30 

43 6*4 

10 

1 

22-8 

293 

10 

10 

2G 0-G 


G 

43*2 

294 

G 

0 

20 32-2 

: Stand 

= - 

_ li 7 m 

48\ 





A z 

i m u t h - 

Be ob; 

\ e li 

tung. 

1. August. 

Durch g; 
Mäuder, 

aug* der 
Uhrz. 

(i) 

Non. 

A 

Mire, Non. A 

0“ 

27 ,n 

29 

23 5 0 

44*0 

313° 

38' 

Ö 

CO 

1920 34^ ()" 


34 

37 

47*0 

2-8 

317 

18 

25 



41 

43 

20-G 
37-0 

320 

40 

55 



49 

31 

28*8 
42 *G 

324 

57 

0 



33 

58 

53*4 

7*0 

328 

23 

20 


1 

4 

0 

42 *G 
55‘G 

333 

11 

0 


: Azinm th der Mi re 

S.-O. 

= 1440 58' 3G''. 

De 

! c Ii 

n a t i o n 

is- Be( 

) ba< 

c h t u n 

g, 30. Juli, 1\ 

Nordpol lii 

aks Nordpol rechts 

... Tors. Nadel, 

M,re Nordpol links 

28» 

50 : 

! G 2090 47 ! 

5 

73o i; 

5 ! G 23o 32*1 

Coijff. = 

= 0' 

241. 

Spiegel fehler der 1 

Tors. Nadel = — 


Resultat: Deel. = + 11° 3 ! 8. 
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F r i e s n e li. 


IntensitUt s-Beob ach tu ng, 30. Juli, 4‘\ 
1. Ablenkung. 


Magnet I. 

Westl. Ableukung Östl. Ablenkung 

v x =108° 18 ! G r 3 = 50° 43 ! 6 
r 3 =lG5 15-0 r 4 = 30 20*3 
t' = 21« 


Magnet II. 

Wesil. Ablenkung ÜslI. Ablenkung 

, = 154« G ! G r 3 = GQo 4 ! 0 
, = 133 37 *G r 4 = G7 10-0 

/' = 21 ° 


11. Schwingungen, 


Clironouieterscliliige: 

Magnet I. Magnet II. 


0 m 

34 

4 39 

8 

21 

12 

3 

0 " 

1 GO 

4 

110 

, 9 8 

13 

53 


113 

97 


78 


GO 


123 

5 

25 

73 


118 

1 

21 

5 5 


138 


119 

1 

41 


90 

137 

14 

33 


80 

03 

9 

45 

13 

27 


103 

G 

5 

10 52 


98 


133 

122 


104 


85 

2 

20 


G9 

117 

15 

14 

2 

47 

G 30 

10 

12 


144 


85 


134 

11 32 


78 


105 

88 


70 

14 

51 

3 

1 

7 

49 

96 


144 

3 

14 

147 


128 


109 


G5 


114 

12 11 

IG 

58 


72 

7 53 

11 

37 

15 

19 


130 

8 

28 

7G 


123 


130 

112 


94 


7G 

4 

43 


94 

141 

17 

37 

A — 

10 , 

£ = 6, < 

C = 

= 2*3 

, I) 

= 1 , 


= 10, 


= 5, 

r=3, 

1) = 

= 1-6, 


£=0*5, 

t 

= 27 




E 

= 1, 

t = 27° 




Log, Chron. Coeff. =0*00003 (zum Log. der Uhrzeit zu adtlirenj. 


Resultat: Hör. Int. = 1 *3Gt. 


Inelinati ons-B e obachtu ng, 31. Juli. 
Nadel 0 (1) Nadel 1(1) 


Nadel Süd 

Nadel 

Nord 

Nadel Süd 

Nadtd Nord 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

13o 39' 

350° 5' 

11« 9' 

341 0 10' 

Go 48' 

3.11 »43' 

200 40 ' 

337059' 

11 12 

343 22 

IG 57 

347 0 

13 20 

342 10 

11 13 

348 10 


Nadel 2 (1) 



Nadel 0 (2) 


19 43 

1 340 12 1 

1 39 20 

1 319 41 

12 21 

1 345 15 [ 

! 17 50 

I34G 10 

0 35 

358 20 | 

] 359 45 

| 359 30 

15 34 

1 344 30 1 

1 13 io ; 

[342 20 


Nadel 1 (2) 



Nadel 2 (2) 


13 20 

I 340 38 1 

I 14 22 

1 345 20 

15 30 

j 344 18 | 

1 44 18 

1343 19 

12 28 

345 58 

I iS 1 

1 343 11 

15 10 

| 344 49 | 

| 13 12 

! 345 38 


Resultat: Inei. = 73° 23'. 
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III. Slatiou: tUenliousc (N. D.). 

Incii nation s-Be ob ach tu ng, 11. August. 
Nadel 0(1) Nadel 1 (1) 


Nadel Nord 

Nadel Süd 1 

Nadel Nord 

Nadel 

1 Süd 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

I(r. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

ii°4<r 
17 10 

34ö° 3’ 
342 23 

14° 53' 

7 50 

342° 0' 
350 30 

2i°33' 

9 23 

348° 4' 
33G 0 

15°50' 

7 38 

344°1S' 
331 18 


Resultat: Inei. = 75° 56'. 


IY. Station: Ottowa (Canada). 

Inclinations-Beobachtung, lö. August. 
Nadel 0 (i) Nadel 1 (1) 


Nadel Nord 

Nadel Süd 

Nadel Nord 

Nadel 

Süd 

Kr. West^ 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

I Kr. West 

Kr. Ost 

10° 2' 
IG 30 

331020' 
343 3 

lio 20' 
13 23 

342030' 
347 30 

50 0 ' 
15 0 

345° 10' 
334 0 

21 »23' 

8 33 

348030' 
337 50 


Nadel 2(1) 






13 20 1 
12 30 

1 347 10 1 
| 347 30 

J 17 30 
| 13 23 

1 343 53 
| 350 20 






Resultat: Incl. = 70° 42'. 


Y. Station: Albany (N. Y.). 


Inclinations-Beobachtung, 2. September. 
Nadel 0 (1) Nadel 1 (1) 


Nadel Nord 

Nadel Süd 

Nadel Nord 

Nadel Süd 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

10° 52' 
17 5 

340° 0' 
347 4 

IG« 20' 
12 20 

500438' 
343 5 

21012' 

8 3 

350° 4' 
335 5 

7° 10 

15 53 

343°25' 
351 50 


Nadel 

2(1) 



Nadel 0 (2) 


G 48 
33 39 

I 323 20 I 
1 355 30 1 

1 17 38 

1 3 38 

I 335 20 
340 10 

17 40 

12 40 

I 334 20 I 
| 342 20 

1 15 45 

| IG 10 

I 343 50 

1 345 55 


Nadel 1 (2) 






15 28 
13 43 

I 345 20 I 
1 344 15 

1 15 28 

1 14 55 

I 343 57 
| 34G 20 






Resultat: lncl. = 74» 5G'. 
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F r i t* s a o li. 


Dcclinntions-Bcob a chtung, 1. September, G 1 ' Nachm. 


Nordpol links 

I8I*G?8 


Nordpol rechts Mire 


Tors. Nadel, 
Nordpol links 


Az. d. Mire 


1» fi‘8 82° 39 ! 4 190° 9 ! 9 S — W 


= 0»9'0( 


Von 0 o ii 1 d \ 
heslimmt / 


Tors. Coeffieient = 0*241. Spiegelfehler der Tors. Nadel = — 2° 2 ! 3. 
II e s u 11 a t: Deel. = +- So 39 ! 2. 


Intensitäts-Beobachtung, 2. September, 3 1 ' Nachm. 
Magnet 1. 

I. Ahlcnkung. 

Westl. Ablenkung- Osll. Ablenkung 

r,=314»58 ! l rs = 208° 1 ! i 

r* = 318 13*8 r 4 = 212 43*0 

t' = 21 ° 

11. Schwingungen. 


Clironomelcrscliliige: 
Magnet I. 


0 m 112 

4 81 

8 49 

12 14 

1 19 

138 

103 

71 

76 

3 43 

9 12 

12G 

133 

102 

G9 

13 34 

2 40 

6 10 

123 

90 

97 

G3 

10 31 

146 

3 4 

123 

88 

14 32 

Gl 

7 28 

144 

110 

117 

8G 

11 31 

13 16 

4 24 

142 

107 

73 


A = 10 , 1t = G , C= 2*3 , D = 1 , £=0-5 , / = 13“. 
Log. Chrom Coeff. = 0*00003 (zum Log. der Uhrzeit zu addiren). 
Resultat: llor. Int. = 1 *648. Tot. Int. = G*432. 


TI, Station: Niagara (N. Y.). 

Corrcspoudireude Q Höhen, 14. September Naclnn. lind 1!». Vonn. 


Ohron. 14. Nachm. 

Non. 1. 

Chron. 15. Vorm. 

3 [l 13'» 

9*4 

282° 

4G' 

0" 

9h 

2 m 

33*6 

18 

23*4 


13 

20 

8 

39 

17*0 

21 

28*8 

281 

43 

40 


3G 

9*4 

24 

8*6 


14 

0 


32 

30*4 

30 

13*4 

280 

21 

0 


47 

19*2 

34 

21*0 

279 

30 

30 


43 

12*8 


Resultat: Sland = 0'' I2»> S3 s . Tiigl. Hans = + 10’. 
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A z i mii t h - B e o bac h tu ng, 15. September. 


Durchga 

Ränder, 

ng der 
Uhrz. 

• 

Non. . 

A 

Mire, 

, Non. A 

10 h 39 m 44 ? 0 
42 IG 

6G° 

29' 

0" 

130° 

28' O'- 

47 

50 

520 

7*4 

G9 

11 

40 



54 

5G 

17*4 
32 0 

71 

22 

20 



59 

11 1 

34*8 

48*8 

73 

12 

20 




o = 43° G' X = 5* 1 16 m 35 s Beob. vor der Coast-Survey der Ver. Staaten. 
Rcsulta t: Azimuth der Mire S. — W. = 32° 9' 20'\ 


Üeclinations-Beoba eht ung, 12. September, 2 h Naehm. 

Nordpol links Nordpol rechts Mire N^rdpo Minks* 

7g^?7 ^95^3?T 25^55^3 

Tors. Coeffieient — 0*241. 

Resultat: Deel. == + 1°43 ! 8. 


lntensitiits-ßeob acht ung, 12. September, 5 h Naehm. 

I. Ablenkung. 

Magnet 1. Magnet II. 

Wesll. Ablenkung Os!I. Ablenkung WeslI. Ablenkung üs[l. Ablenkung 

r, = 151» 11=9 ts =42" i8 ! 0 r, =140» 0 ! 2 r» =60» 23'3 

is = 161 66-4 1-4 =45 33-4 ts = 140 45-6 r 4 = 67 42-1 

f' = 17" /= 17 ? 6. 


II. Schwingungen. 


thrüuüiuctcrscliläge 

Magnet I. Magnet If. 


0" 

1 

"130 

37 

4 

5 

100 

G 

8 

G9 

125 

GO 

O 

II 

0 ,u 13 

7G 

4 

48 

111 

8 

81 

143 

,1 = 10 


95 


64 

9 

33 


140 

5 

25 

9 

57 

D=o 

-> 

1 


120 


87 

U = 3 * 5 

1 54 


88 

120 


59 

116 

G 

28 

84 

10 

147 

52 

C — 2 

118 

2 31 

G 

2 

G4 

10 

34 

9G 

C = 3 

3 

23 

80 

7 

141 

48 

11 

111 

15 

/>= 1 

95 

3 8 

7 

128 

41 

11 

11 

72 

71=1*4 

4 

13G 

43 

8 

105 

11 


74 

129 

* = 17o 

72 

134 

8 

105 

17 

12 

137 

52 

*=17 ? G 


Log. Chrou. Coeff. =0 00005 (zum Log. der Uhrzeit zu addiren). 
Resultat: llor. Int. = 10GO. Tot. Int. = G*G0L 
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Friesach. 


TU. Station: Sault St. Mary (Mi). 

Einfache (•; Hohen, 21). Sept. 183G. 


riiron. Vorm. 

Non. !. 

Chron. Vorm. 

Non. (. 

8 h 34'» 34-8 

273° 47' 0" 

9 h 9“ 30 ? 2 

273o 39 ' JO" 

37 22*2 

274 11 40 

IG 12*0 

27G 32 40 

39 170 

274 28 20 

18 41*8 

277 13 20 

9 3 13 • G 

273 20 20 

21 32*0 

277 3G 30 

9 = 40° 32' l = Sh 37» 36“ 

\ Zcnithpkt. = 3 

400 39 ' 33". 

Resultat: Stand = 

- QU 33“ 19-3. 



Azimutl)- Beobachtung, 29. Sept. 

Durchg-ang- der 
Ränder, Uli rz. 

•, Non. A 

Mire 1. Non. .1 

Mire 2. Non. A 

9'> 29-» 9-8 
31 410 

2140 sg' 23" 

62° 30' IS" 

2000 20' 0" 

33 10*8 

37 40-6 

21G 23 33 



33 31*0 

33 37*2 

220 37 30 



10 3 30*8 

8 13*8 

224 9 33 



11 30-4 

13 32*0 

223 39 33 




Tsigl. Gang 

■=+ 10-, 


R esu Hat: Azimuth der Mire 1. N. — 

W. = 23“ S ! C. 



2 N _ 

„ ,, &. i>. 

0. = 174“ 37 ! S. 



D e e 1 i n a ti o n s- B e o b a e h t u n g, 30. September, 11 h Vorm. 


Nordpol links Nordpol reellIs l^rdpoMhiks Mire 1. 

34G° 53 ! 3 IGG° 19 ! 8 330^2?0 100° 12 ! 2 


Tors. Coeff. = 0*241. 
Resultat: Deel. = — 00 32 ! i. 


Inelinations-Beobachtung, 29. Sept. 

Nadel 0 (1) Nadel 1 (2) 


Nadel Nord 

Nadel Süd 

Nadel 

Nord 

Nadel Sud 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

j Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. We>t 

Kr. Ost 

14“ S' 

7 33 

340» 33' 
330 28 

0“ 34' 
17 22 

342° 3T 
330 33 

100 39 ' 
12 30 

347° 32' 
34G 33 

311“ 20 
10 38 

347°S0' 
343 27 


Resultat: Incl. =77° 44'. 
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Intensitäts-Beobachtung, 30. September, 4>> N. M. 

Da die horizontale Intensität hier schwächer ist als die ablenkende Kraft 
meiner Auflegcmagnete, so konnte die Ablenkung nicht beobachtet werden. Zur 
Bestimmung der Intensität bleibt daher nur die Vergleichung der Sehwingungs- 
dauer an diesem und an anderen Orten übrig. 

Schwingungen. 


(hronoiuctci-scldiigc: 
Magnet I. 


0 m 17 

4 34 

A = 9*3 

80 

97 

/? = 4-0 

141 

3 7 

C = 2 

1 34 

81 

t= 8<J 

113 

130 


2 27 

G 44 


88 

102 


3 1 

7 47 


Gl 

73 


124 

140 



Resultat: Hör. Int. = 1*417. Tot. Int. G*G24. 


VIII. Station: Dunleith (111). 

Deel inati ons-Beobachtung, 20. October 185G, 2 h 30 m . 


Nordpol links Nordpol rpelils 

243" 18 ! 5 02» 51 ! 8 

Spiegelfehler des Tors. Nadel = 
Resultat: Deel. = — 8° 33 ! 0. 


Tors. Nadel, 
Nordpol links 


Mirc 


230» 12 ! 0 150» 27 ! 9 

2» 2, Tors. Coell. = 0-241. 


Cor re< 

5 p o n d i 

r e n d e 

© 

H ö h e 

n, 22. October. 

Chron. 

Vorm. 

N 

Oll. I. 


Chron. 1 

Kachm. 

4 h 33 m 

21 ? 2 

2670 

38' 

10 " 

12 " 18" 

1 31 ! 8 

3G 

21*2 

2G8 

3 

40 

13 

33*8 

3 0 

4G*4 

2G8 

46 

0 

11 

9*8 

12 

43*2 

270 

34 

0 

11 59 

12*2 

14 

31 *G 

270 

49 

0 

37 

23*2 

28 

13*2 

272 

48 

0 

43 

39*8 

24 

27*0 

272 

13 

40 

47 

29*2 

33 

41*4 

273 

30 

40 

38 

10*8 


Resultat: Stand = -f 3 1 ' 8'" 22M!. 
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F r i e s a e h. 


Azimuth-Beobachtung, 22. October. 


Durchgang 1 der 
Ränder, l hrz. 


i Non, 

. A 

ISlire. Non. A 

G h li¬ 
la 

13*0 
43 *G 

92° 

50' 

0" 

144° IG' 20'' 

17 

10 

27-4 

50*4 

94 

20 

35 


24 

26 

33*4 
GO *8 

9G 

5 

40 


30 

33 

21 *4 
47 *0 

97 

32 

55 


3G 

38 

30*8 
02-2 

99 

8 

20 



TUgl. Gang = + 10\ 

Resultate: Azimuth der Mire N. — W. = 108° 45 ! 2. 

Bestimmung des Z e n i t h p u n k t e s. 

Kreis rechts 2«) 1 o tl 30 ) r? «.. < , o^in in/ < 

„ links 71 27 40 } Zemthpmkt = 341« 19 3,'. 

Breiten - Beo b ueht ung, 21. October. 

© im Alerid. Non. i. = 288« 10' 10". 
Resultat: y=42"29'l" t{/ = 47° 50' SO". 


I nel in ati ons -B e ob ach t u ng, 18. October. 
Nadel 0 (1) Nadel 1 (i) 


Nadel 

Nord 

Nadel Süd 

Nadel Nord 

Nadel Süd 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

19°48' 

339025' 

18o 13' 

339011' 

22037' 

33G°18' 

15 o40' 

342°23' 

12 40 

344 12 

11 33 

347 47 

14 3G' 

342 52 

10 52 

348 28 


Nadel 1 (2) 



Nadel 

2 (2) 


15 59 

1 343 13 1 

] 14 32 

| 344 47 

15 23 

1 344 10 I 

1 20 53 1 

1 335 25 

17 10 

| 340 23 | 

1 V 23 

1 342 1 

10 43 

343 37 

I 13 2 

| 343 55 


Resultat: Inei. = 73° 10'. 
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IX. Station: St. Louis (Missouri). 


I n t ensitäts-ü eobaeb tu ngen, 31. Oetober 1830, l 1 ' Nachm. 
I. Ablenkung. 


Magnet 1. 

West. Ablenkung Östl. Ablenkung 

r 4 = 40° ? ! G r 3 =*334« 3i ! 9 
r-, = 44 38*2 ?*4 = 334 3*0 

e = li« 


.Magnet II. 


Westl. Ablcukmig 


Ostl. Ablenkung 


**t = 


37° 41 1 8 v 3 — 342° 23 ! 0 
40 31*3 r 4 = 341 22*8 

/' = 11 « 


1t. Schwingungen. 


throunmelcrsclilägc: 

Magnet I. Magnet II. 


0“ 12 

3 40 

0 70 

0 110 

0“’ 83 

4 23 

7 109 

11 44 

01 

00 

120 

10 8 

138 

77 

8 12 

97 

110 

144 

7 24 

37 

1 43 

130 

03 

12 1 

1 8 

4 41 

i 3 

103 

07 

3 34 

120 

34 

37 

80 

121 

11 3 

2 1 

87 

9 23 

107 

103 

137 

8 10 

3i 

34 

141 

70 

13 11 

2 4 

3 33 

07 

00 

108 

0 44 

130 

04 

32 

84 

113 

148 

3 11 

98 

10 33 

118 

100 

132 

9 13 

12 40 

03 

7 2 

87 

14 21 

148 

0 30 

02 

04 

110 

33 

140 

73 

.1=10. 

/; = 8 , 

r = 3 

. D = 4, 

A = 10 

, B = 7 

(' — j 

, ZI = 4, 


E = 3 

. t = lio | 


E = 3 , 

11« 



U es ui tut: Hör. Int. = 2*271. Tot. J nt. = 0*002. 


1 nc iina tions-Heobaciitung, i. November. 
Nadel 0(1) Nadel 1 (I) 


Nadel 

Nord 

Nadel Süd 

Nadel Nord 

Nadel 

Sud 

Kr. West 

Kr. Hst 

Kl*. West 

Kr. Hst 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Ki 1 . Ost 

22 ° 8' 

333«13' 

19« 10' 

341 « 13' 

19« 13' 

337« 3' 

20« 3' 

340« 3' 

14 0 

342 12 

24 23 

333 20 

13 13 

344 0 

23 23 

333 23 


Nadel 

2(1) 



Nadel 

1 (V 


13 0 

I 344 33 1 

1 34 48 

i 322 32 

18 3 1 

333 30 

| 23 3 

| 330 34 

13 30 

1 343 33 | 

1 31 18 

| 320 4 

18 20 

| 332 43 

| 23 23 

1 333 23 


Nadel 

•2(2) 






19 40 

| 337 48 I 

1 18 43 j 

I 339 23 





24 48 

| 332 13 1 

20 29 

339 37 






Resultat: Inei. = 08° 0'. 
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F r i « s ;i c li. 


Corres pondirende © Höhen, 1. November. 


Chron. 

Vorin. 

Nou. 1. 

Chron. 

Nachm. 

10" 4S m 

35 H) 

2660 

45' 

40" 

6 " 34‘ 

■ 52*8 

51 

31*0 

267 

14 

40 

31 

56*2 

54 

17*4 

267 

41 

40 

20 

12*4 

11 1 

18-0 

268 

40 

20 

22 

16*4 

4 

30*8 

260 

22 

0 

18 

52 2 

7 

30*8 

260 

50 

20 

15 

56*0 

13 

22*6 

270 

44 

0 

10 

13-8 

16 

16*6 

271 

11 

40 

7 

15*4 

10 

21*0 

271 

40 

0 

4 

15*6 


R es ul tu t: Stand = — 2 h 58“' 17 ■ 5. 


Azimuth-Beobachtung, 1. November. 


Durchgang der 
Uänder, Uhrz. 

i> 

Non. 


Mire, Non. A 

11" 50‘“ 
52 

7 4 
52*6 

201 o 

22 ' 

0 " 

171° 31' 20" 

58 

12 1 

44*0 

28*0 

203 

1 5 

40 


4 

7 

36*6 

16*0 

204 

33 

10 


0 

12 

22*4 

4*0 

205 

38 

30 


13 

15 

12*0 

54*0 

206 

31 

0 


18 

20 

20*6 

50*4 

207 

42 

0 



Resultat: Azimuth der Älire N. — 0. = 104° 33 ! 2. 


Z e n i t h p u n k t - B e s t i m ni ti n g. 

Kreis rechts 252° 56' 40"( r/ ... ,, q*»>o on'' 

„ links 72 20 0 1 Zemtl 'l»'" kl = 34 ~° 38 ~ ü 

Breiten-Beobachtung, 5. November. 

© in Merid. Non. I. = 288° 21' 50. 
Resultat: 9 = 38» 37' 50" ^ = 51« 22' 10". 


Reelinations-Beobaehtung, 31. Octoher, 3 h . 

Nordpol links Nordpol rocht» '' li, ' e 

163» 1 ! 0 344» 31 : 8 104» 40 : 0 106» 30 ! 3 

Resultat: Deel. = — 6» 23 ! i. 
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X. Station: Louisvillc (Keilt). 

Inclinations-Beobaelilung, 23. November. 


Nadel 0 (1) Nadel 1 (i) 

Nadel Nord 

Nadel Süd 

Nadel Nord 

Nadel Siid 

Kr. Weht 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

17« 18' 
22 36 

R e s u 11 i 

342°r)ü' 
334 47 

1 1: Incl. = 

17» 32' 
21 40 

= 70» 8'. 

341033' 
338 13 

18« 40' 
23 13 

341012' 
333 43 

12» 43' 
18 2ö 

344030' 
340 3 




XI. 

Station: 

Cairo (!li). 




1 II c 

linations-Beoba 

Hi t u n g , 

3. December. 



Nadel 

0 (1) 



Nadel 

i (1) 


Nadel 

Nord 

Nadel Siid 

Nadel 

Nord 

Nadel Sud 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

| Kr. Ost 

21031' 

3370 r 

24o 32' 

333023' 

20° 36' 

3360 3' 

300 32' 

3260 8' 

17 33 

340 39 

18 30 

338 37 

14 40 

343 0 

17 33 

339 11 


Nadel 

2 (1) 



Nadel 0(2) 


10 10 

I 330 01 

I G 46 I 

I 349 28 

41 20 I 

I 314 61 

| 43 0 

I 317 30 

12 4 

337 0 1 

1 43 36 

| 3 11 33 

338 20 

329 20 

|337 20 

| 338 30 


Nadel 1 (2) 



Nadel 

2(2) 


19 37 I 

I 340 32 I 

I 21 22 

I 333 3 

24 8 

| 334 37 I 

I 20 32 

I 339 18 

20 42 

334 17 

1 23 24 

333 4 

18 43 

340 16 

1 22 23 

338 41 


Hesultat: Incl. = 08° 13'. 


Correspondirende Q H ö h e n , 4. December. 


Chron. 

Vorm. 

Non. 1. 

Chron. Nachm. 

9' 1 46" 

1 33*2 

264o 

39' 

10" 

4 tl 36" 34? 4 

30 

43-2 

263 

37 

0 

Wolken 

33 

36-0 

266 

3 

0 

49 37-6 

37 

13*4 

266 

34 

30 

46 17-8 

10 0 

10-0 

267 

0 

20 

43 23*2 

6 

11-8 

267 

32 

20 

37 20*4 

9 

23-0 

268 

20 

20 

34 9*6 

14 

33*8 

269 

3 

30 

29 3*0 

17 

27-4 

269 

27 

30 

26 10*2 


Resultat: Stand =— i h 3i m ll*. 




























K !' I 6 <1 1 ‘ h 


•dOS 


A zi mii tli-Be o baoli l u ng , 4. Deeeinber. 


Ihirrligang' »1er 
H.unlei, Tlirzeil 

• 

Aon. 

i 

Mire, Aon. .1 

(Jii ‘>m 

3 

43-4 

11*8 

I9G° 

9' 

43" 

302 u 4' 0" 

7 

10 

31*0 

19*2 

197 

2G 

33 


13 

13 

14*0 
39 G 

198 

47 

20 


19 

21 

14*8 

40-0 

200 

19 

4i) 


23 

23 

13 * G 
41*8 

201 

21 

33 


27 

29 

IG* 8 
42*0 

202 

23 

33 



LägL Gang = -f 10\ Geogr. Länge = 3 1 * 5?“'. 
B esu Hai: Aziiniith der Mi re N. — W. = 94° 30' IO'. 


B r ei ten-B eob ae h ln ng, 4. Deeeinber. 

ZcnilhjMiukl = 342° 39' 20 '. 0 im Merid. Nun. 1. = 283° 33' ü 

Beiläufige geogr. Länge = 3 h 37 m . 

Besultal: y = 37»0'40'' 4 = 52«> 39' 20'. 


D e c lin a t i o n s - B e o b a c li t u » g, G. Deeeinber, 4L 


Aonljiol links 

209° 12 ! 11 

lat: Deel. = — 


Aonljiol reihls 


Tors. ISaJol. 
Aor«Ij*ol links 


28° 32 ! 4 213° 12’0 

Tors. CoelL = 0-24). 
7» 1 ’ 3. 


40° 23 ! 3 


1 n t ensi tä ts-B eo ba e li t un g, 3. Deeember. 2 
I. Ablenkung. 


Magnet I. 

WoslI. Abloiikung ü»tl. Ablenkung 

r, = 223° 0 ! 0 i- 3 = I o3° 41 ! 3 

i*o =223 3 0 i*4 = 133 30*0 

t' = 4" 


Magnet II. 

WeslI. Ablenkung; Ösll. Ablenkung 

n =214° 42 ! 3 r 3 = iG2« 27 ! 
=214 38*3 <*4 = 100 4a* 
/’ = 4«'. 
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II. Schwingungen. 


Chronometer schlage: 

Magnet I. Magnet II. 


0 m 8 

3 38 

0 00 

9 94 

0 ra 11 

3 93 

7 23 

10 103 

30 

83 

i 13 

142 

64 

146 

76 

11 0 

103 

133 

7 11 

10 40 

117 

4 49 

129 

39 

1 2 

4 31 

39 

87 

1 21 

102 

8 33 

112 

30 

79 

107 

133 

74 

3 3 

83 

12 13 

98 

120 

8 4 

1 1 33 

127 

38 

138 

07 

140 

3 23 

32 

81 

2 30 

111 

9 41 

121 

2 44 

72 

99 

128 

84 

0 14 

94 

13 23 

92 

120 

148 

12 26 

137 

67 

147 

76 

140 

0 17 

9 40 

73 

3 40 

120 

10 30 

129 

A = 10 , 

Z? = 7*8 

, r = 3 

, I) = 4, 

Ll = 10, 

// = 7 

5 , 3 

11 


E = 

3*0 , t = 

: 3° 

E = 

•=* 

II 

= 4« 



Resultat: Ilor. Int. = 2*343. Tot. Int. = 0-314. 


XII. Station: Neu-Örlcans (Lou). 

Incli nations-Beob achtung, 18. Üee. 


Nadel 0 (i) Nadel 1 (i) 


Nadel 

Nord 

Nadel Süd 

Nadel 

I Nord 

Nadel 

Süd 

Kr.West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

3ü°2i' 
28 0 

324038' 
333 30 

32« 0' 
28 33 

3270 7 
331 13 

420 14' 

28 30 

319010' 
332 10 

26° 46' 
21 12 

330033' 
337 3 

28 20 
33 17 

Nadel i (2) 

I 327 21 II 27 23 
323 30 1 30 18 

1 331 37 
| 320 39 

28 43 
28 10 

Nadel 

I 330 10 
| 330 37 

2(2) 

II 31 24 

1 33 18 

I 323 12 
| 323 37 


Resultat: lnel. = SO 0 30'. 


Zenit lipunkt-Restimmung. 


Kreis rechts 236° 34' 40' 
„ links 08 48 30 


| Zenithpunkt = 342° 4t' 33". 


B r e i t e n- B e o b a c h t u ng, 23. Dec. 

Q im Merid. Non. I. = 289° 33' 0". Ungefähre geogr. Länge = G h . 
Resultat: = 29o 39' 23" ^ = G0° 0' 33". 


Sitzh. d. mathem.-naturw. CI. XXIX. Bd. Nr. 0. 


21 
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F r i e s a e li. 


Correspondirende Q Höhen, 23. December. 


Chron. Vorm. 

Non. I. 

Chron. Nachm. 

0 h 24 m 42*2 

269» 

18' 

30" 

T 28” 3 5 4 

26 52*8 

269 

40 

0 

25 33-2 

29 34*8 

270 

9 

30 

22 31-0 

32 31*6 

270 

35 

0 

20 13-8 

35 53 0 

271 

7 

0 

IG 30-0 

39 23*0 

271 

40 

40 

13 22-8 


Resultat: Stand = —3 h 5G ,n 41*8. 


Einfaehe Q Höhen, 1. Jänner 1837. 


Chron. Nachtu. 

Nou. 1. 

Chron. Nachm. 

Nou. I. 

6 b 37“ 59*2 

274» 45' 20" 

7 h 4 » 23 a 6 

273° 45' 20" 

7 0 33-2 

274 22 20 

6 43*2 

273 25 10 

2 31-2 

274 1 10 

8 17*2 

273 10 20 


Resultat: Stand = — 3 h 54" 39*2. Tägl. Gang = + 13*5. 


Z e n i t hpun kt -B es tim m u n g. 


Kreis rechts 238« 44' 0" 
„ links 60 37 30 


Zenithpunkt 


= 342» 40' 43". 


Intensitäts-Beobachtung, 24. December, 0 h — 2\ 


Magnet I. 

Wesll. Ablenkung Östl. Ablenkung 


I. Ablenkung. 


Magnet II. 

West!. Ableukung Üstl. Ablenkung 


Vi = 30° 36 ! 4 ® 8 = 357° 4 ! 4 
Vo = 49 39-3 r 4 = 35G 48-6 

r = 10 ° 


Vi =44° 35 ! 1 r 3 = 2° 18 ! 5 

r, =45 17-4 r 4 = 1 34*3 

/' = li» 


II. Schwingungen. 


Cbroiiomcterscliläge: 

Magnet I. Magnet II. 


0 m 57 

3 34 

6 10 

8 134 

0 ,u 31 

3 55 

6 78 

9 100 

100 

77 

53 

9 27 

78 

102 

125 

147 

143 

119 

95 

70 

126 

4 0 

7 23 

10 44 

1 36 

4 13 

137 

112 

1 23 

47 

70 

92 

78 

55 

7 30 

10 4 

71 

95 

117 

138 

121 

97 

72 

47 

118 

142 

8 14 

11 36 

2 14 

140 

115 

89 

2 15 

5 39 

61 

83 

56 

5 32 

8 7 

132 

63 

86 

109 

130 

99 

75 

50 

11 24 

111 

133 

9 5 

12 27 

142 

147 

92 

67 

3 8 

6 31 

53 

74 

^1=10, 

-0=7, 

C= 5 , 1 

1 = 3*3, 

A = 9 * < 

8 , /? = 7 

, C=5 

, fl = 4, 


£=2*8 

, * = 8 9 S 



E= 3 , 

/ = 8 ? 5. 



Resultat: Hör. Int. = 2*928. Tot. Int. = 5*769. 
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Decli na tio n s-Oeobachtung, 28. December, i\ 


Nordpol links Nordpol rechts 


Tors. Nadel, 
Nordpol links 


Mire I 


Mire 2. 


289o 1 ! 3 1080 22 ! 5 283« 0 ! 0 2280 15 ! 3 109° 44 ! 0 

Tors. Coeft*. = 0*241. Spiegelfehler der Tors. Nadel = — 2° 2 ! 3. 
Resultat: Deel. = — 8° 0 1 0. 



Resultat: Astr. Azimuth 1. N. — O. = 158° 29' 45" 

„ „ 2. N. — W.= 83 0 5 

„ „ 3. N. - O. = 159 58 0. 


XIII. Station: Habana (Cuba). 


Correspondirende © Höben, 26. Jänner 1857. 


Chroo. Vorm. 

Nod. I. 

Chroa. Nachm. 

ijh 

42*6 

272 c 

1 30' 

30" 

2 h 47 m 19*8 

4 

56*6 

273 

8 

0 

Wolken 

18 

43*6 

275 

47 

10 

30 16*8 

27 

38*6 

277 

28 

30 

21 20*4 

33 

37*0 

278 

34 

50 

15 26*2 

36 

19*2 

279 

5 

0 

2 12 45*2 


Resultat: Stand = -j- l h 18 ,n 34*. 

Zenith punkt-ßestimmung. 

Non. I. | Kr ® is j' i e n C k h s ts 2 | 2 ° 1 g 40 } Zenithpunkt = 342» 40' 32". 


Breiten-Beobachtung, 26. Jänner. 

© im Merid. Non. I. = 301° 12' 15". Beil, geogr. Länge = 5\49. 
Resultat: =23° 10'20". 


21 * 
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F riesae li. 


Breiten- Beobachtung, 31. Jänner. 

© im Merid. Non. i. = 302» 34' 23". 
Resultat: y = 23® 9' 36". 

Im Mittel: y = 23® 9' 38” = 66» 30' 2". 


Azimuth-Beobachtung, 26. Jänner. 


Durchg-ang' der 
Ränder, llirz. 

© 

Non. 

A 

Mire 1. 

Mire 2. 

9 U 45 m 
47 

I2 ? 2 

40-6 

3310 

36' 

30" 

1790 42' 30" 

192® 8' iS” 

49 

31 

20-2 

47-0 

333 

13 

23 



38 

10 1 

39-8 

4-2 

33G 

12 

10 



3 

3 

13-6 

36-6 

337 

41 

30 



7 

9 

12*8 

3G*0 

339 

0 

33 




Resultat: Azimuth i. N. — O.=4®41'50". Azimuth 2. N. - 0. = 17®7'i5". 


Declinations-Beobachtung, 28. Jänner, 8 h Vorm. 

T nrc N^pl 

Nordpol links Nordpol rechts Nordpol links Mire 1. Mire 2. 

22o o'G 


3040 14 ! 6 1230 36 ! 8 303« 28 ! 0 340 30 ! 3 

Resultat: Deel. = — 3° 18*0. 


lnclinations-Bcobachtung, 27. Jänner. 
Nadel (0) 1 Nadel (1)1 


Nadel Süd 

Nadel Nord 

Nade 

1 Süd 

Nadel 

Nord 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

330 8' 

3260 13' 

39® 33' 

318043' 

330 20' 

3240 o’ 

46® 33' 

3ll°30' 

41 0 

317 37 

33 18 

223 23 

30 23 

327 33 

36 48 

320 9 


Nadel (0) 2 



Nadel 1 (2) 


49 IG 1 

I 307 3G 1 

| 32 20 

| 308 G 

34 3G I 

324 37 1 

| 38 30 | 

320 31 

IG 40 

343 30 1 

| 19 28 | 

341 2G 

37 23 | 322 42 | 

1 41 1 

317 29 


Nadel (2) 2 






42 2G 1 

317 30 II 

34 32 1 

323 33 





39 42 | 

320 6 j| 

| 34 28 | 

324 42 






Resultat: Incl. = 32°0'. 
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Correspondirende © Höhen, 30. Jänner. 


Cbron. Vorm. 

Non. I. 

ChroD. Nachm. 

7*> 7'« 1 7 ? 2 

2T4o 13' 

0 " 

2 h 41 m 17 5 2 

41 43-8 

280 48 

0 

7 33-0 

46 34*8 

281 4i 

30 

2 2-0 


Resultat: Stand = + l h 19'" 22*5. Tägl. Gang = + 12*2, 


Intensitäts-Beobachtung, 28. Jänner, 9 1 ’ — 11 '* Vorm. 
1. Ablenkung. 


Magnet f. 

Westl. Ablenkung Östl. Ablenkung 


r, =300 31 ! 9 v 3 = 1» 30 ! 0 

= 50 24-0 v k = \ 39*2 

t! = 22 » 


Magnet II. 


Westl. Ablenkung 


Östl. Ablenkung 


r, =4!J«S7-6 r 3 =C» 9 ! 2 

cs =43 5-9 r 4 = G 370 

f - 23» 


II. ScliwiHgiingi-ii. 


Clironometcrsclilägc: 

Magnet i. Magnet II. 


0 m 30 

3 15 

5 123 

8 80 

0 m 12 

3 10 

0 21 

9 24 

97 

50 

6 14 

121 

57 

03 

00 

09 

138 

97 

54 

9 11 

103 

108 

111 

114 

1 29 

138 

95 

52 

149 

4 3 

7 7 

10 9 

71 

4 28 

135 

92 

1 44 

49 

52 

54 

111 

09 

7 20 

133 

90 

94 

97 

100 

2 2 

110 

08 

10 23 

135 

140 

142 

145 

43 

5 1 

108 

04 

2 31 

5 35 

8 38 

11 40 

84 

41 

149 

105 

70 

80 

83 

85 

125 

82 

8 40 

140 

122 

120 

128 

131 

^1 = 10 , ^ 

7=7, C= 

=5, /i=: 

i, E—2, 

.1 = 10 , l 

? = 7*S, C 

7=5 ,/> = 

= 3,£=4, 


t— 

22 ° 



/ = 

22 ° 



Resultat: Hör. Int. = 3* 191. Tot. Int. = 5* 184. 


XIV. Station: St. Thomas (Westindien). 


Sonnenhöhen, 1 ö, Februar. 


Chron. Vorm. 

Non. I. 

Cbron. Nachm. 

5 h 28‘" 40*4 

2730 44 ' io" 

1“ 53 m 51*2 

37 38-0 

275 42 30 

44 49*4 

52 52 0 

279 2 0 

29 34*0 

55 9*8 

279 31 30 

27 17*4 
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Chron. Vorm. 

Non. I. 

Chron. Nachm. 

5 b 57 m 

39*8 

280° 4' 

0 " 

l b 24 m 49*4 

6 1 

26-8 

280 31 

30 

21 7-4 

4 

18*6 

281 28 

40 

18 16*2 

6 

38*2 

282 3 

0 

15 37-2 

Stand = + 2 b 33 1 

n 10*9. 



A z i in u t h - 

Beobacht 

ung. 

16. Februar. 

Durchgang der 
Ränder, Uhrz. 

0 Non. 

A 

Leuchtthurm 

4 h 

36 

11*2 

37-6 

141° 37' 

35" 

193« 44' 10" 

39 

3 3 

43*2 

22*4 

142 47 

15 


7 

13 

60*0 

28*4 

143 36 

5 


13 

20 

6*8 

30*6 

144 20 

10 



Resultat: Azimutli des Leuchtthurmes N. — 0. = 159° 32' 22". 

Tägl. Gang = + 12*2. 

Zenithpunkt-Bestimmung. 

Kreis rechts 233° 17' 30") „ o*oo js?/ *k» 

„ links 70 18 0 | Zemth P unkt = 342 ° 47 43 • 


Breitenbeobachtung, 16. Februar. 

0 lm Merid. Non. 1. = 312° 32' 30". Beil, geogr. Länge = 4 h .32. 
Resultat: ? = 18« 21' 30" ^ = 71« 38' 30". 


Deelinations-ßeobaehtung, 17. Februar, 6 h Vorm. 


Nordpol links 

331° 32 ! 3 


Nordpol rechts 

130» S2 ! 9 


Tors. Nadel, 
Nordpol links 

330°44 ! 5 


Leuchlthurm 

262° 37*0 


Tors. Coeff. = 0*241. Spiegelfehler der Tors. Nadel = — 2° 2 ! 3. 
Resultat: Deel. = — 0° 36 ! 8. 


© Hohen, 1. April. 


Chron. Vorm. 

Non. I. 

Chron. Nachm. 

6 h 14“ 11*2 

296» 39' 

0 " 

0 h 13"’ 23*6 

16 27*0 

297 30 

10 

13 12-8 

Stand = + 2 b 49' 

’ 6*9. 
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l n c 1 i n atio ns-Beobacht u ng, 18. Februar. 
Nadel ü (1) _ Nadel 1 


Nadel Nord 

Nadel Süd 

Nadel Nord 

Nadel Süd 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West j 

Kr. Ost 

38»37' 
43 10 

32i°15' 
316 23 

40025' 
37 28 

316»45' 
321 13 

37<> 18' 
33 55 

322018' 
323 14 

46» 43’ 

49 47 

316»t0' 
309 8 

46 23 
3S 23 

Nadel 

1 314 56 1 
| 317 50 | 

1 (2) 

1 37 30 
| 38 47 

1 323 13 
| 320 13 

36 30 
38 3 

Nadel 

I 320 25 [ 
320 25 1 

2 (2) 

1 43 10 

1 45 45 

I 312 40 
| 312 43 


Resultat: Incl. = 48° 30'. 


Intensitäts-Beobachtung, 17. Februar, 7 
Magnet I. 


- 9 h Vorm. 


I. Ablenkung. 


Westl. Ablenkung 


üstl. Ablenkung 


r . =70° 41 ! 9 r 3 = 26» 40 ! 3 
,., = 76 32-6 ,'4 = 26 26-4 

t' = 21 ° 


Magnet II. 

Westl. Ablenkung Üstl. Ab l enkung 

7T^T71»""42-6 r s = 31° 30 ! 9 
r 2 = 72 22-2 r 4 = 31 31-0 

(' = 21 » 


II. Schwingungen. 


Chronometerschi age: 


Magnet 1. 


Magnet II. 


ü ,n 52 

3 18 

5 133 

8 96 

94 

60 

6 25 

138 

135 

102 

67 

9 30 

i 27 

144 

108 

72 

69 

4 34 

149 

112 

110 

78 

7 41 

10 3 

2 2 

120 

82 

45 

42 

5 8 

123 

86 

85 

50 

8 14 

128 

126 

91 

55 

11 19 

,1=10 , 

/?=8 , C 

’=5*8 , 

D = 4-2 . 


E= 3 

, (= 19° 



8 

54 

100 

147 

43 

89 

133 

32 

78 

124 


3 20 

6 31 

66 

77 

112 

123 

4 8 

7 19 

54 

65 

101 

111 

147 

8 7 

5 42 

53 

88 

99 

135 

145 

co - 

fcs 

11 

00 

, (7—5*4 

ß= 3 , 

t= 200. 


9 41 
87 

132 

10 29 
73 

122 

11 17 
63 

108 

12 4 


Resultat: Hör. Int. = 3-100. Tot. Int. = 4-676. 


XV. Station i Kingston (Jamaica). 

Zenit lipunkt-ße Stimmung. 

Kreis rceiits 238» 3' 32” 1 z cn itlinunkt = 342» 49' 46\ 

„ links 67 36 0 t 1 
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Friesach. 


Inelinations-Beobachtung, 25. Februar. 
Nadel 0 (i) Nadel j ^ 


Nadel Süd 

Nadel Nord 

Nadel Süd 

Nadel Nord 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

4303s' 

313043 ' 

40020' 

313° 0' 

39o 27' 

318019' 

500 30 

308048' 

41 20 

319 34 

43 33 

318 34 

33 39 

322 23 

45 23 

313 40 


Nadel t (2) 



Nadel 

2 (2) 


42 48 I 

•»« 36 1 

1 47 10 I 

1 312 44 

43 12 I 

311 50 | 

I 39 10 I 

320 11 

41 9 | 

319 0 1 

1 43 27 1 

312 20 

40 25 

313 33 1 

37 31 

319 53 


R es ultat: Incl. 40° 32'. 


Breiten-Beobaehtung, 4. März. 

0 im Alerid. Non. I. = 317° 42' 5". Ungef. geogr. Länge = 5 h . 1. 
R esultat: 9 = 18° 0 ' 0" $ = 71« 39 ' 34 ". 


Correspondirende © Hölien, 1. Alärz. 


Chron. Vorm. 

Non. I. 

Chron. Nachm. 

6 h 52” 4 ? 0 

2850 

1' 

0" 

l h 55 n ‘ 

29-0 

53 54 0 

285 

25 

30 

53 

38*4 

55 52-6 

285 

51 

30 

51 

41-4 

58 20-4 

280 

24 

0 

49 

13-4 

7 1 43-0 

287 

8 

40 

45 

50-0 

4 45-4 

288 

1 

50 

41 

47-0 


Resultat: Stand = + i h 35 m 50 ? 5. 


Azimuth-Beobachtung, 1. Alärz. 


Durchgang der 

Ränder, Uhrz. 

0 Non. A 

Mi re 1. 

Mire 2. 

6 h 15” 43 ! 6 
21 8-4 

303° 35' 45" 

237» 35' 40'' 

238« 38' 35" 

23 23-0 

28 41-6 
30 32-4 
35 44-2 

37 51-8 
42 57 0 

304 27 10 

305 15 30 

300 7 55 




Tägl. Gang = -|- 12 5 2. 


Resultat: Azimuth i.N. •—0. = 41° 16' 18". Azimuth2. N. — O. = 42 0 19' 13 '. 
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Breiten-Beobachtung, 28. Februar. 

0 im Merid. Non. 1. = 317° 18' 40". Zenithpunkt = 342« 49' 46". 
Resultat: ^ = 18° 0'44". 

Mittel: ? = 18° 0' 25" = 71» 59 # 35". 


Beobachtung der Deelination, 2. März, 7 h Vorm. 


Nordpol links Nordpol rechts J or !‘ 

1 1 Nordpol links 

"IcMTfT 105« lö ! 9 ^18^8 = 8 

Resultat: Deel. = — 3»43 ! 3. 


Mi re i 

68 ° 7 ! 3 


Mire 2. 

07° 4 ! 4 


ntensitäts-Beobaeh t ung , 2. März, 8 h — 10 b Vorm. 

Magnet II. 


I. Ablenkung. 


Magnet I. 

Westl. Ablenkung Üstl. Ablenkung 

i't =3 120° 18 ! 3 i'» =73° 3 ! 8 

Vo =120 13*2 r 4 = 73 37*2 

t’ = 19o 


Wesll. Ablenkung 


üstl. Ablenkung 


r t =3 116° 4 ! 3 = 77° 29 ! 2 

i'o = U 3 17*8 r 4 = 78 0*3 

r = 190 


II. Schwingungen. 


niron«mcterscliläge: 

Magnet I. Magnet II. 


0 m 83 

3 37 

3 138 

8 88 

0 ,n 61 

3 38 

G 33 

9 48 

123 

77 

0 28 

127 

103 

102 

98 

92 

1 16 

118 

68 

9 18 

1 0 

147 

42 

137 

36 

4 7 

107 

37 

43 

4 41 

7 37 

10 31 

96 

48 

148 

97 

89 

86 

181 

76 

136 

87 

7 38 

136 

134 

131 

126 

120 

2 27 

127 

78 

10 27 

2 29 

3 23 

8 20 

11 13 

67 

3 18 

117 

66 

74 

70 

63 

60 

107 

38 

8 8 

107 

118 

114 

109 

104 

147 

97 

47 

143 

3 13 

6 9 

9 4 

148 

^1 = 10,7? 

= 8 , C= 

= 3 , D— 

3 , E=2, 

,4 = 10*4 

, Z? = 8* 

2 , 

; , d= 4 , 


t — 

20° 



£= 2*4 

o 

O 

II 



Resultat: Hör. Int. = 3-310. Tot. Inf. = 4-813. 
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Friesach 


XVI. Station: Santa fflarta (Neu-Granada). 

Inclinations-ßeobachtung, 9. April. 
Nadel 0 (1) Nadel 1 (1) 


Nadel Nord 

Nadel 

1 Süd 

Nadel 

Nord 

Nadel 

1 Süd 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

49«18' 

308040'1 

37042' 

302033' 

39036' 

3010 1' 

480 10' 

310013' 

36 43 

302 0 

30 7 

308 33 

62 4 

297 13 

42 46 

316 42 


Nadel 0 (2) 



Nadel 

1 (2) 


42 30 1 

I 322 10 1 

J 62 33 

1 294 49 

38 34 1 

I 300 43 | 

I S0 6 

1310 14 

64 0 

294 37 

1 39 30 

1 318 22 

33 43 ] 

304 0 | 

| 49 34 | 

308 32 


Resultat: Incl. == 36° 34'. 


Correspond irende ® Höhen, 9. April. 


Chron. 

Vorm. 

Non. I. 

Chron. Nachm. 

3 h 

52 n 

1 31 ? 8 

2830 

14' 

20" 

i h 41™ 

45 ? 4 


34 

20-4 

285 

40 

0 

40 

2-6 


36 

29*6 

286 

11 

20 

37 

53*6 


58 

28-0 

286 

40 

10 

36 

0-2 

6 

0 

10*8 

287 

5 

0 

34 

13*4 


i 

37-2 

287 

30 

30 

32 

31*6 


3 

27-8 

287 

52 

40 

30 

59*8 


5 

18*2 

288 

19 

30 

29 

9*2 


8 

21*4 

289 

4 

30 

26 

5-4 


10 

22-8 

289 

34 

0 

24 

8*0 


Resultat: Stand = + 2 h 14™ 19 ? 7. 


A z i m u t h - B e o b a e h t u n g , 9. April. 


Durchgang der 
Künder, Uhrz. 

® Non. A 

Thurm Non. A 

Klippe Non. /I 

2 h 52™ 4P4 

3 5 15*2 

294® IS' 0” 

304» 48' 20” 

323» 7' 40” 

7 

19 

8-0 

5*6 

394 53 5 



30 

42 

38*6 

11*4 

293 50 10 




= il» 13' 0" X = 4 1 ' 37™ 

Res u 1 ta t: Azimuth.Thurm N. - W. = 73° 37' 10" 
Azimuth,Klippe N. — W. = 33 37 30. 
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Deel inations-Beo bachtung, 10. April, 5 h Naehin. 

Nordpol links Nordpol rechts Thurm ^ ^KUppe^ ^ 

^338oT^o" 327° 24 ! 0 309° 3 ! 8 

Tors. = 0. 

1 { e s u 11 a t: Deel. = — 3° 3 ■ 8. 


Correspondirende 0 Höhen, 14. April. 


Chron. Vorm. 

Non I. 

Chron. Nachm. 

6 h 47 m 47-2 
31 30*4 
33 43*4 
39 17*6 

299» 39' 10" 

300 39 0 

301 7 10 

302 28 10 

0 h 41” 22*2 
37 20-4 
33 26-6 
29 56-6 


Resultat: Stand = + 2 h 33 ? 9. 

Tägl. Gang = + 13?24. 


Intensitäts-Beobachtung, 10. April. 


I. Ablenkung. 


Magnet I. 

Westl. Ablenkung üstl. Ablenkung 


d ( = 305®lt ! 5 e 3 = 201° 12 ! 2 
v z =a303 19*8 1>4 = 260 42*8 

(' = 23° 


Magnet II. 

Westl. Ablenkung Üstl. Ablenkung 


v t = 301° 3 ! 0 » 3 = 265»32 ! 0 

= 301 27-9 vii = 20 o 2-6 
< = 25» 


II. Schwingungen. 


Chronomelcrscliläge: 

Magnet I. Magnet II. 



Resultat: Hör. Int. = 3*434 Tot. Int. => 4 • 299. 
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Friesach. 


XVII. Station: ßarranqnilla (Neu-Granada). 


Co rr 

e s p 0 n (1 

t i r e n 

de 0 

Hol 

1 e n, 

21 . 

April. 

Chron. 

Vorm. 

Non. I. 

Chron. 

Nachm. 

G h 3‘ 

" 2?0 

280» 28' 

30" 


Wolken 

9 

3S*2 

291 

4 

10 

l h 

15 m 12-4 

11 

53G 

291 

37 

0 


12 

59-2 

15 

8*0 

292 

24 

30 


9 

44 *G 

IG 

30*0 

292 

44 

20 


8 

22-0 

20 

21*2 

293 

40 

40 


4 

32-8 

23 

12 0 

294 

21 

50 


1 

44-0 

25 

39-4 

294 

58 

0 

0 

59 

1GG 

27 

50*0 

295 

30 

20 


57 

5*4 


U esuital: Stand = -f 2 h 16" 8 ? 5. 

Ungefähre Länge westlich von St. Maria = O ' 1 3 ,n 23 8 . 


Declinations-Beobachtung, 22. April. 

Nordpol links Nordpol rechts NWdpoufoks Mire '• 

338° 52 ! Ü 138° 12 : 1 337»41 ! 0 ^40*30^ 

Resultat: Deel. = — 3» 24 ! 1. 


Mire 2. 

3S° 34 ! 4 


Breiten-Beobachtung, 21. April. 

Zenit hpunkt-Bcstimmung. 

Kreis rechts 253° 43'50" j „ ofonpwot?» 

„ links 71 39 20 } Zemtlipunkt — 34« ol 3o. 

a Ursae maj. im Merid. Non. I. — 291° 20' 45". 

B es ul tat: 9 = 10« 59' 23" rp = 79° 0 ' 37". 


Azimuth - Beobachtung, 21. April. 


Durchgang- der 
Ränder, Uhrz. 

0 Non. A 

Mire i. 

Mire 2. 

l h 30 m 1G ? 0 
52 31-4 

39° 6 ' 25" 

1540 36' 45" 

136» 58' 0" 

55 19G 

2 12 22*4 

39 47 25 




Tägl. Gang = -f 15 ? 24. 
Resultat: Azimuth 1. N.—0. = 33° 0 ! 0 
2. N.—0. => 35 21*3. 
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XYIII. Station: Honda (Neu-Granada). 

Z e n i t h p u n k t - B e s t i m in u n g. 

Kreis rechts oben 2G5° 42' 50" 
„ links unten 59 55 0 

Zenithpunkt, Kreis rechts oben = 342° 48' 55" 
„ „ „ „ = 342 49 55 

w der Mitte = 342 49 25 

Breiten-Beobachtung, 13. Mai. 
a Ursae maj. im Merid. Non I. = 285° 31' 30". 
Resultat: 9 = 5° 12' 5" $ = 84° 47' 55". 


® Höhen, 14. Mai 1857. 


ChroQ. Nach ui. 

Nou. I. 

l u 40 m 

20 ? 0 

281° 

2G' 

30" 

42 

9-0 

281 

2 

40 

43 

42-4 

280 

41 

10 

45 

15-6 

280 

19 

0 

47 

22-4 

279 

48 

40 

48 

35-G 

279 

31 

30 

50 

24*4 

279 

G 

0 

55 

23*8 

277 

55 

20 

57 

1G-8 

277 

28 

30 


Resultat: Stand = -j- 2 h 22 m 54 ? 1. Die Vergleichung mit dem Stande gegen 
mittlere Bogota-Zeit gibt: 

Länge westl. Bogota = 0 h 4 ,n 38*4 X = 5 h 1“ 34% 


XIX. Station: Bogotil (Ncu-Granada). 


® Höhen, 27. Mai 1857. 


Chron. 

Vorm. 

Non. I. 

6 h 8 “ 

Q 29 ? 6 

2920 

5G' 

20 " 

10 

50-8 

293 

28 

20 

15 

18-4 

294 

29 

0 

18 

59-2 

295 

19 

0 

21 

34-8 

295 

54 

30 

23 

19*6 

29G 

18 

20 

28 

43-2 

297 

30 

50 

30 

52-8 

298 

0 

30 

32 

31-2 

298 

22 

20 

34 

43-G 

298 

52 

10 

3G 

28-4 

299 

15 

40 

38 

320 

299 

43 

0 


Resultat: Stand = + 2 h 30 m 45?3. 
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Friesach. 


Zenithpunkt-Bestimmung, 27. Mai. 

k 7"2''T«iri«-hp— 


Breiten-Beobachtung, 30. Mai. 

© im Merid. Non. I. = 326° 24' 0°. Zenilhpunkt = 343° 22' 15 
X = 5 h 56 m 56 8 . 

Resultat: ? = 4« 36' 13" ^ = 85« 23'47". 


© H ö h en, 3. Juni. 


Chron. 

Vorm. 

Non. 1. 

Chrou. Nachm. 

7 h 28 ,n 

13 5 2 

310° 

6' 

40" 

ll b 23“ 40 ! 4 

29 

43*8 

310 

25 

10 

22 10-8 

31 

40*8 

310 

49 

0 

20 11-0 


Resultat: Stand =. + 2" 31"‘ 53 ? 4. Tägl. Gang = + 9 ? 66. 

Declinations-Beobachtung, 2. Juni. 

Nordpol links Nordpol rechts pfoTdpol^Unks M,re Thur,ü 

^ 70 ^ 14 ^ 9 " 226° 35 ! 2 43° 38 ! 6 294° 50 ! 2 

Tors. Coeff. =» 0*241. Spiegelfehler der Tors. Nadel 

Resultat: Deel. =— 6° 10 ! 3. 


© Höhen, 12. Juni. 


Chron. Nachm. 

Non. I. 

ll h 2t m 20 ? 4 

3100 

8' 

20" 

26 32-4 

309 

5 

20 

36 44 0 

307 

0 

0 

45 52 0 

305 

5 

20 


Resultat: Stand = + 2 h 33 ra 43 ? 4. Tagl. Gang = + U ? 5. 

Zenithpunkt-Be Stimmung. 

Kreis reell ts 260» SO' 50") Zenithpunkl _ 3430 22 ' 15”. 
„ links G5 53 40 ) 


Mi re Kugel 


1000 1 ! 7 
= — 2° 2 ! 3. 
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Inclinations-Beobachtung, 30. Mai. 
Nadel 0 (i) Nadel 1 (1) 


Nadel Nord 

Nadel Süd 

Nadel 

Nord 

Nadel Süd 

Kr. West 

Kr. Ost 1 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

69° 2' 

2920 46' 

61» 2' 

2880 58' 

54056' 

302020' 

72° 39' 

285010' 

61 18 

297 49 

09 19 

299 55 

53 18 

305 2 

75 50 

281 57 


Nadel 0 (2) 



Nadel 1 (2) 


69 38 1 

285 12 1 

1 46 0 

1 315 30 

59 31 

1 298 9 1 

1 74 42 1 

1 286 14 

55 10 

285 4 | 

| 74 46 

| 283 34 

61 29 

| 296 20 

I 65 15 

287 49 


Nadel 

2(2) 






68 43 I 

291 16 | 

1 59 36 | 

1 299 50 





70 38 I 

290 45 | 

1 56 32 

1 301 29 






Resultat: fncl. = 24° 54'. 


Intensitäts-Beobachtung, 31. Mai. 
I. Ablenkung. 


Magnet I. 

Westl. Ablenkung Ostl. Ablenkung 


v x = 1540 4*8 Vs = 109° 38 ! 8 
= 154 28*5 r4 = ll() 29-0 
t' = 16o 


Magnet II. 

Westl. Ablenkung Östl. Ablenkung 


v t = 1500 28 ! 5 v 3 = 113° 46 ! 1 
c 8 = 150 15*5 r 4 = 114 45*1 
/' = 16 o 


II. Schwingungen. 


Magnet I. 


Chronomderschlägc : 


Magnet 11. 


0 m 41 

2 136 

5 79 

OO 

81 

3 25 

119 

61 

121 

65 

6 8 

101 

1 10 

104 

47 

140 

50 

143 

87 

9 29 

89 

4 33 

126 

68 

128 

72 

7 16 

107 

2 18 

112 

55 

146 

57 

5 1 

94 

10 35 

97 

40 

133 

73 

>1=11, B. 

=9, C=(i 

1*5, 1 )=5 

,E= 3*5, 


t = 

1305 



Resultat: Hör. Int. = 3*464. Tot. 


0 m 123 

3 111 

6 96 

9 81 

1 17 

4 4 

140 

124 

61 

48 

7 33 

10 17 

105 

91 

76 

61 

148 

135 

120 

104 

2 42 

5 28 

8 13 

' 148 

86 

72 

57 

11 41 

130 

115 

100 

85 

3 23 

6 8 

144 

128 

67 

52 

9 37 

12 22 


4=10, B—8, C= 5*5, Z>=4• 3, E= 3 
t = 13°5 
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F r i e s a c h. 


Azimuth-Beob achtung, 3. Juni. 


Durchgang der 
Ränder, Uhrz. 

0 Non. A 

Mire Thurm 

Mire Kugel 

G h 12 m 38*4 
22 11-2 

291° 36' 0" 

76<> 4' 30" 

270° 53' 30" 

7 21 33-8 

26 39-4 

283 49 40 




Resultat: Azimuth Thurm N. — AV. 131° 43' 40" 
„ Kugel N. —0. 43 3 0. 


XX. Station: Cartago (Neu-Granada). 

Z e n i th p u n k t-B es ti m m u n g. 


Kreis rechts 262° 33' 

10 " j 

| 264« 

27' 

0 " 

„ links 76 18 

30 

74 

43 

30 


Resultat: Zenithpunkt-Bestimmung = 3^9° 36' G". 


B reiten-Beobachtung, 29. Juni. 

© im Merid. Non. 1. = 331° 24' 10". Beil, geogr. Länge = 5 h .l. 

Resultat: <p= 4° 43' 39" 
tp =» 83 24 21. 


(D Höhen, 29. Juni. 


Chron. 

Vorm. 

Non. 1. 

7 !l 32 m 

43*2 

313« 

40' 

30" 

34 

30*4 

316 

2 

10 

33 

49-2 

316 

17 

40 

43 

23-2 

318 

11 

30 

30 

13-2 

319 

8 

10 

32 

17-6 

319 

31 

30 


Resultat: Stand =-f-2 h 3i m 2*0. 


Länge westlich von Bogota = 0 h 3 m 33 8 = 1° 28' 43". 


XXI. Station: Palmira (Neu-Granada). 

Z e n i t h p u n k t - B e s t i m m u n g. 

Kreis rechts 262° 21' 20' 

„ links 77 20 20' 
Zenithpunkt = 349° 46' 30". 
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Breiten-Beobachtung, 4. Juli, 
a Centauri im Alerid. Non. 1. = 286° 1' 50". 
Resultat: ? =3°31'38" * = 8G<> 28' 22". 


0 Höhen, 4. Juli. 


Chr 

on. Nachm. 

Non. I. 

ll h 

41 1,1 

3 ? 6 

313° 

CO 

CO 

6 " 


43 

12-0 

313 

11 

30 


45 

14-4 

312 

44 

0 

0 

9 

8*4 

307 

42 

50 


13 

14-4 

306 

51 

0 


14 

40*0 

306 

33 

0 


Resultat: Stand = + 2 h 30 ra 42?S. 

Lange östlich von Popayan = l ul 4 3 . 


XXII. Station: Popayan (Ncu-Granada). 

Z e n i t h p u n k t - B e s t i m m u n g. 

Kreis rechts oben 200° 24' 30" 
„ „ unten 260 25 30 

„ links unten 79 8 50 

„ „ oben 79 10 0 

Zenithpunkt, Kreis rechts ob. = 349° 4G' 40" 
„ der Fadenmitte = 349 47 12. 


Breiten-Beobachtung, 15. Juli. 

0 im Merid. Non. 1. = 331° 1' 10". Ungef. Lange von Gr. = 5M. 
(Zenithpunkt, Kreis rechts ob.) 

Resultat: = 2° 27' 34" $ = 87« 32' 2G". 


0 H ( 

jhen, 1 

5. Juli 

1857 


Chron. V' 

orm. 

N 

[on. I. 


7 11 24 m 

23 5 0 

313° 

15' 

40" 

36 

9-8 

315 

40 

40 

39 

23 *U 

316 

18 

0 

41 

50-8 

316 

49 

0 

44 

51 -0 

317 

25 

10 

49 

35*4 

318 

20 

40 


Zenithpunkt der Fadenmitte. 
Resultat: Stand = + 2 h 3i ra 43 ? 4. 

Sitzb. d. mathem.-naturw. Ci. XXIX. Bd. Nr. D. 
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Azimuth-Beoha eh t u n g, 15. Juli. 


Durchgang der 
lländer, Uhrz. 

(•) Non. A 

Mire Haus 

Mire Baum 

6 h 34 m 28 ? 6 
41 52-0 

130» 28’ 40” 

125° 2 

104° 22' 25" 

47 4-0 

53 42-4 

149 11 10 




Resultat: Azimuth Haus N.— 0.37° 47' 43" 
„ Baum N.— 0. Iß 17 43. 


Deelinations-Beobaehtung, 16. Juli. 


Nordpol links 


55° 52 ! 2 


Tors. Coeflf. 


Nordpol rechts Mire Haus 


Mire Baum 


Tors. Nadel, 
Nordpol links 


1i35M2^ 114° 46 ! 5 136M6 ! 8 42« 18*4 

= 0-241. Spiegelfehler der Tors. Nadel = — 2° 2'3. 


Resultat: Deel. = — 6° 58 ! 3. 


Inclinations -Beobachtung, 21. Juli. 



Nadel 

0 (1) 



Nadel 

i io 


Nadel Süd 

Nadel 

Nord 

Nadel Süd 

Nadel 

Nord 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. Ost 

63°45' 

294° 16' 

71036' 

286° 48' 

78» 3' 

278<>56' 

570 32' 

300°22' 

72 35 

284 27 

63 56 

285 3 

78 27 

280 40 

56 1 

303 55 


Nadel 0 (2) 



Nadel 

2 (2) 


76 59 1 

1 303 3 I 

1 74 26 1 

| 283 5 

62 26 1 

1 296 4 1 

1 74 15 1 

285 43 

74 18 

283 45 1 

| 60 35 | 

297 51 1 

| 62 18 

295 21 | 

| 75 0 

283 3 


Resultat: Ind. = 21°0\ 


0 Höhen, 21. Juli 1857. 


Chron. 

Vorm. 

Non. 1. 

7 h 21 n 

1 28 ? 4 

3130 

12' 

30" 

23 

33-4 

313 

39 

10 

27 

0-4 

314 

23 

0 

30 

23-6 

315 

5 

40 

32 

52-2 

315 

36 

50 


Resultat: Stand = + 2 h 32 m 42’7. 

Tiigl. Gang = 4“ 9 ? 9. 
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Zenithpunkt-Bestimmung. 

Kreis reehts oben 260° 24' iO" 
„ „ unten 260 25 0 

„ links „ 79 8 10 

„ „ oben 79 9 0 

Zenithpunkt der Fadenmitte 1_ ^q 0 

Kreis rechts j 1 


Correspondirende 0 Höh en, 28. Juli 1857. 


Chron. Vorm. 

Non. I. 

Chron. Nachm. 

6 h 0 m 

4 ? 0 

2950 

30' 

20 " 

l h 4” 16 ! 0 

1 

22*8 

295 

58 

20 

2 

57*2 

3 

7*6 

296 

22 

40 

1 

13*2 


Resultat: Stand =-f 2 h 34" 2’9. 

Tiigl. Gang = + 10 ? 7. 


Intensitäts-Beobachtung, 16. Juli, 0 h — l h . 
I. Ablenkung. 


Magnet I. 

West). Ablenkung Ostl. Ablenkung 

^Tiis 

??<» = 163 41 2 = 119 39-8 

*' = 18°*5 


Magnet II. 

West]. Ablenkung Ostl. Ablenkung 

t*, = 1590 49 ! 1 r 3 = 1230 2*1 
v% = 159 29-7 7*4 = 124 18 
f = 19° 


Schwingungen. 


Magnet I. 


Chronomctcrscliliigc: 


Magnet II. 


0 ,n 61 

3 4 

5 96 

8 39 

0 m 132 

3 119 

6 104 

9 89 

100 

43 

136 

78 

1 26 

4 13 

148 

132 

139 

83 

6 25 

117 

70 

56 

7 41 

10 25 

1 28 

122 

63 

9 6 

114 

100 

85 

68 

67 

4 10 

103 

44 

2 7 

143 

128 

111 

108 

50 

142 

84 

51 

5 37 

8 22 

11 4 

147 

89 

7 31 

123 

95 

80 

66 

48 

2 36 

130 

71 

10 13 

139 

124 

110 

91 

75 

5 18 

110 

52 

3 32 

6 17 

9 3 

134 

115 

58 

149 

91 

76 

61 

46 

12 28 

4 = 10 . 

, B = 8 , 

C=5*5 

, /> = 5, 

4 = 10 : 

, B =8 , 

C— 6 , .0 = 4-8, 


E= 4 , 

*=150 



£= 4 , 

*=15o 



Resultat: Hör. Int. = 3*467. Tot. Int. = 3*714. 


22* 
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Friesach. 


XXIII. Station: Pasto (Neu-Granada). 

Zenithpunkt-Bestimmung, 14. Juli. 


Kreis rechts 266° 16 


links 73 


1 « 20" | Zcnit P unkt == 3490 46 ' 10 ''- 


Breiten-Beobachtung, 14. Juli 1837. 

© im Alerid. Non. I. = 336° 39' 0". Ungef. geogr. Länge = 3 h 8 ,n . 
Resultat: ? = 1<> 12' 14" ^ = 88° 47' 46". 


Correspondirende © Höhen, 14. u. 13. August. 


Chron. 14 fen Nachm. 

Non. I 


Chr 

on iä ten Vorm. 

0 h 

16" 

‘ 0-8 

306° 

40" 

* 10" 

6 h 

41“ 

30 ? 4 


17 

28-8 

306 

19 

0 


40 

21-2 


18 

41 *6 

306 

1 

30 


39 

8*4 


19 

32*4 

303 

43 

10 


Wolken 


22 

12*0 

303 

11 

20 


33 

37 - C 


24 

30*4 

304 

34 

40 


33 

l-C 

Hand 

= 

+ 2 h 33 

“ 20 , 31. 






Azi 

t m u t h - ! 

B e o b a 

eilt 

u ng. 

13. August. 

Durchga 

Ränder. 

ng der 
Uhrz. 

© 

Non. 

A 

Mire, Nou. A 

6 11 

7 

39“’ 

6 

0 ? 0 

46-4 

83° 

43' 

30" 

63° 

30' 

30" 


7 

13 

33-6 

8-0 

82 

43 

33 





16 

23 

42-0 

23*6 

81 

38 

13 




izimuth der Mire 

N.—0. 

= 

48° 43 

' 32" 




Declinations-Beohach tung, 14. August, 3 h Nachm. 

Nordpol links Nordpol rechts Mire 

Nordp. links 

33« 28 ! S 222« 83 ! 2 9i« 3S ! 2 40«~4T^ 

43 29-4 222 53-0 

Tors. Coeff. = 0’241. Spiegclfelilcr der Tors. Nadel = — 2« 2 ! 3. 
Resultat: Deel. = — 7« 8' 88". 
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Corres pondirende 0 Höhen, 16. August. 



Resultat: Stand = + 2 h 35 m 32 5 44. 

Tiigl. Gang = + S?04. 


XIV. Station: Tulcau (Ecuador). 

Zenithpunkt-B e Stimmung, 26. August. 

Kreis rechts 261° 40' 20" I 261» 51' 40" 
„ links 77 34 0 | 77 22 20 

Resultat: Zenithpunkt = 349° 37' 5". 


Breiten-Beobachtung, 26. August. 

© im Blerid. Non. 1. = 340° 24' 10''. Ungef. geogr. Länge = 5" 8'". 
Resultat: <j> = 0° 48' 12'' = 89° 11' 48 . 


© Höhen, 26. August 1857. 


Cliron. Vorm. 

Non. I. 

6 k 26™ 36'4 

305« 24' 30” 

27 56-8 

44 40 

28 48-8 

57 0 

29 38-8 

306 9 20 

30 47-6 

26 0 

31 42-4 

39 10 

32 37-2 

52 50 

33 38-0 

307 7 20 

34 40-4 

22 30 

35 56-0 

50 


Res ul tat; Stand = + 2 h 40'" 7*1, 
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R esu Hat: 


Azi 

muth- 

B eo bt 

teilt 

ung. 

26. August. 

Purchga 

Ränder, 

ng der 
Uhrz. 

0 

Non. 

A 

M're 

6 h 40 m 

51 

29 ? 6 
32*4 

106» 

12 ' 

30" 

8 » 25' 30 

55 

7 4 

1*6 
’ 1*0 

los 

3 

0 


6 

15 

9*0 

1*2 

104 

0 

5 


Azimuth der Mire 

N. - 

W. = 

= 23° 

3’ 0”. 


Lünten-Bestimmung durch den C und a Scorpii, 28. August. 
Uhrzeit der Culmination a Scorpii = 3 h 11 “ 32 ? 4 . 

Uhrzeit der Culmination des hellen Mondrandes = 4 h 7 m 21 ? 2. 
Resultat: Greenw. westliche Länge Tu 1 cans = 5 h 10 m 32 ? 7 = 770 38' 10". 


Deelinations-Beobaehtung, 31. August, 

Nordpol link* Nordpol rechts T. ors : Na J el » Mire 

Nordpol links 

M^48^7 3oT^To^6 "7220^2^ 241^41^2' 

121 48-9 301 12-9 

Tors. Coeff. = 0*241. Spiegel fehler der Tors. Nadel == — 2° 2 ! 3. 
Resultat: Deel. = — 7° 8 ! 3. 


Intensitäts-Beobachtung, 2. September. 

1. Ablenkung. 

Mrgnet I. Magnet II. 


Westl. Ablenkung 


Ostl. Ablenkung-. 


Westl. Ablenkung 


Ostl. Ablenkung 
^ — 


r, = 470 21 ! 4 y 3 = 2« 48 ! i 

V* = 47 31*1 r 4 = 3 4M 

f = 130 


«’i =43° 40 ! 8 v 3 = 6° 21 ! 7 

?r 2 = 42 46*2 2*4 = 7 22*0 

t' = IS» 


II. Schwingungen. 


Chronometcrschläge: 

Magnet I. Magnet II. 


0 in 61 

3 4 

5 96 

8 38 

0 m 28 

3 13 

5 148 

8 131 

100 

43 

135 

77 

71 

57 

6 41 

9 24 

139 

83 

6 25 

116 

114 

101 

84 

67 

1 29 

122 

64 

9 5 

1 8 

144 

128 

111 

67 

4 11 

103 

44 

52 

4 37 

7 21 

10 4 

108 

51 

142 

83 

96 

81 

64 

47 

146 

90 

7 32 

123 

139 

124 

107 

90 

2 35 

129 

71 

10 11 

2 33 

5 17 

8 1 

134 

76 

5 18 

110 

51 

76 

61 

44 

11 27 

115 

57 

149 

89 

119 

104 

88 

71 

A= 10 , 

B=8 , C=5*5 , 

D= 4, 

A = 10 

, /? = 7H 

l , C= 5 

, /> = 4, 

E= 2-6 , 

<=180 

♦ 


£=2*5 

, /=18< 

) 


Resultat: Hör. Int. = 3• 472. Tot. Int. = 3-622. 
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q Höhen, 5. September 1857. 


Chron. V 

orrn. 

n 

on. I. 


6 h 17 ra 

58 ? 8 

304° 

39' 

10 " 

19 

1*2 

304 

54 

50 

19 

592 

305 

9 

0 

20 

48*4 

305 

21 

30 

21 

36*8 

305 

33 

30 

29 

26*8 

307 

29 

0 

30 

16-0 

307 

41 

30 

31 

41-6 

308 

2 

30 

32 

36*0 

308 

16 

20 

33 

24-4 

308 

28 

10 

+ 2 h 42" 

" 13*3. 




Tagt 

. Gang 

= -f- 

12 ? 6. 



Z enithpunkt 

-Best 

, i m m u n g. 

Kreis rechts 

261° 

16' 

30" 

„ links 

77 

10 

30. 


R c s u 11 a t: Zenithpunkt = 349° 1 3' 30". 


IneÜnatio ns-Reo bachtu ng, 13. September. 
Nadel 0 (1) Nadel 1 (1) 


Nadel Süd 


Nadel 

Nord 


Kr. 

West 

Kr. 

Ost 

Kr. 

West 

Kr. 

Ost 

72° 30' 

281° 44' 

76°49' 

282»47' 

75 

43 

281 

19 

66 

28 

292 

8 




Nadel 1 (2 

) 



65 

28 

1 291 

34 

II 76 

2 

1 281 

22 

75 

30 

1 291 

17 

II ™ 

6 

1 279 

55 


Resultat: Inci. = 16° 34'. 



Nadel 

Süd 



Nadel 

Nord 


Kr. 

West 

Kr. 

Ost 

Kr. 

West 

Kr. i 

Ost 

75° 28' 

285043' 

660 

36 

288» 23' 

78 

22 

280 

8 

66 

23 

293 

15 



Nadel 

2 (2) 




81 

16 

! 277 

44 1 

II 62 

45 

1 294 

56 

81 

57 

| 278 

20 I 

II 63 

45 

| 292 

19 


XXV. Station; Quito (fic). 

Z c n i t h p u n k t - R e s t i m m m u n g, 0. October. 

Kreis rechts 268° 9' 0" 

„ links 6i 30 15. 

Resultat: Zenithpunkt == 344° 49' 38", 


















wzz 


K r i e sac h. 


0 rei teil-Beobachtung, G. October. 

(•j im Merid. Non. I. = 340° 2 ' 0 ". Ungefähre Länge = 5 Ü 14 m 30\ 
Resultat: 9 == — 0 ° 13' 26" $ = 89» 46' 34 ". 


® Höhen, 6 . Otobcr 1837. 


Chron. Vorra. 

Non. I. 

5 h 52™ 58 ! 4 

298» 35' 45" 

55 4-0 

299 0 50 

50 38-4 

299 30 30 

57 57-0 

299 50 10 

59 30-0 

300 12 55 

0 0 48-8 

300 32 35 

3 0-4 

301 5 10 

4 11-2 

301 22 40 

0 12-4 

301 52 50 

8 42-4 

302 30 15 

10 10-0 

302 52 5 

12 32-8 

303 27 15 


Resultat: Stand = -f 2' 1 49 ,u 32 ? 3 . 


Incli n at i ons-Bco bacb t u ng, 9. October. 

Nadei ° (1) Nadelt (lj 


Nadel Nord 


Kr. West 


760 33 ' 
71 38 


Kr. Ost 


283« j i' 
287 59 


Nudel Süd 


Kr. West 


730 0' 
76 0 


2830 13 ' 
281 20 


Nadel Nord 


Kr. West 


6 C 0 0 ' 
08 57 


Kr. Ost 


291» 5' 
291 13 


Nadel Süd 


Kr. West 


79» 55' 
80 39 


Kr. Ost 


2S0°39' 
273 39 


Nadel 2 (l) 


61 

0 

1 296 

16 | 

83 

40 

| 276 

10 

74 

3 

| 283 

37 

74 

57 

| 282 

34 




Nadel 

1 1 (~ 

) 



78 

32 1 

1 273 

17 

1 75 

7 I 

287 

8 

81 

3 1 

282 

28 

7i 

39 1 

293 

33 


Resultat: lncl. = 13° 14'. 


Nadel 0 (2) 


80 

3 

I 278 

27 

1 67 

29 

1 292 

55 

72 

39 

! 292 

41 

I 76 

45 j 

284 

24 



Nadel 

2 (2) 




66 

40 1 

291 

10 I 

I 81 

25 1 

278 

36 

69 

37 | 

294 

10 I 

l| 82 

4 | 

278 

36 


Z e n i t h - B e s t i in in u n g. 

Kreis West 238° 33 ' 3 " 

„ Ost 7 0 42 30 
^enithpunkl = 344° 48' 48". 
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0 Höhen, 11. October. 


Chron. V 

orm. 

Non. I. 

5 h 43 ra 

27*2 

296° 

39' 

5" 

44 

48-4 

296 

58 

50 

46 

50-0 

297 

28 

55 

48 

28-4 

298 

53 

15 

50 

4-8 

298 

17 

15 

51 

21-6 

298 

36 

10 


Resultat: Stand = + 2 h 50 m 55*9. 

Tag]. Gang = + 12*74. 


Azimuth-Beobachtung, 11. October. 


Durchgang der 
Ränder, Uhrz. 

© 

Non. A 

Thurm 

Uaus 

G" 14” 0*4 

28 27-0 

23° 

24' 

0" 

298° 15' 30" 

3IG« 43' 5" 

29 57-6 
42 37-8 

24 

22 

45 




Resultat: Azimulh Thurm N. — 0. = 15° 56 ! 7 
„ Haus N. —0.=34 24*3. 


Dcclinations-Beobachtung, 11. October, ll h Vorin. 

Nordpol links Nordpol rechts Nordpol^lnks Thurm Haus 

236o"77^2 ^50MG ! 0 119° 55 ! 0 

57 0-8 20 ! 0 

Resultat: Deel. => ~ 7® 38 ! ß. Tors. Coeff. = 0-241. 


Intensitäts-Beobachtung, 14. October, 0 1 '. 


I. Ablenkung, 


Magnet I. 

Westl. Ablenkung UslI. Ablenkung 

r, = 1070 59 ! 8 = 64° 28 ! 5 

Vo = 107 32-9 r 4 = G4 28*5 
(' = 18 ? 5 


Magnet II. 


Westl. Ablenkung 


Ösll. Ablenkung 


®, = i03®59 ! l r 3 =G8« 8 ! 0 
r-, = 103 G-8 r 4 = 58® 23-ü 

e = 20« 
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11. Schwingungen. 


ChronnmRl erschlüge: 


Magnet I. 


0 m 81 

3 22 

5 113 

8 53 

120 

61 

6 1 

91 

1 0 

101 

41 

130 

48 

139 

79 

9 18 

88 

4 29 

117 

58 

127 

67 

7 7 

96 

2 16 

107 

47 

136 

55 

146 

85 

10 24 

94 

5 35 

125 

64 

133 

73 

8 13 

102 


.1 = 10 , ß = 8 , C=5, U= 4, 
E = 2 , t = 24° 


Resultat: Hör. Int. = 3 • 529. Tot. 


Magnet II. 


0 m 39 

3 23 

6 5 

8 137 

83 

66 

49 

9 31 

126 

109 

91 

73 

1 20 

4 3 

135 

117 

63 

46 

7 27 

10 10 

107 

89 

72 

54 

2 0 

132 

114 

96 

43 

5 26 

8 8 

140 

86 

69 

51 

11 32 

130 

112 

94 

75 

A = 10 

, n = 6 

,C = 3 , 

D = 2, 


E= 1 . 

, t = 25° 



Int. = 3-673. 


XXVI. Station: Guayaquil (Ec). 

Z e n i t h p u n k t - ß e s t i m m u n g , 3. November. 

Kreis rechts j 234° 9} ^ 

Kreis links | j jjjj 
Resultat: Zenithpunkt = 344° IT 38". 

Breiten - Beobachtung, 3. November. 

<•) im Merid. Non. I. = 331° 26' 55" (ob. Rand). 
Ungefähre geogr. Länge = 5 h 19 m 40* = 5 h, 33. 
Resultat: ? = — 2<> 12' 50" $ = 87° 47' 10". 


1 ncli nati on s-Be obuch tu n g , 4. November. 
Nadel 0 (1) Nadel 1 (Ij 


Nadel Süd 

Nadel Nord 


Nadel 

1 Süd 


Nadel 

Nord 


Kr. West 

Kr. Ost 

Kr. West 

Kr. 

Ost 

Kr. 

West 

Kr. Ost 

Kr. 

West 

Kr. 

Ost 

77° 0' 

282° 33' 

77“ 

25' 

279° 3' 

81° 18' 

276°27' 

73° 24' 

283° 6' 

81 42 

275 42 

80 

30 

283 

35 

83 

41 

274 50 

71 

54 

283 

55 


Nadel 0 (2) 






Nadel 

2(2) 




77 10 I 

1 288 52 I 

1 74 

38 

1 278 

25 

85 

54 | 

1 271 52 1 

| 74 

26 

1285 

18 

80 30 | 

279 25 

| 84 

50 

274 

44 

85 

48 ] 

270 33 

1 7 * 

38 

287 

6 


Resultat: Inei. = 10° 20'. 
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® Höhen, 4. November. 


Chron. Nachm. 

Non. I. 

Qh 4 m 

43* 

294» 

50' 

30" 

5 

98 

294 

31 

30 

7 

42 

294 

8 

0 

8 

G3 

293 

51 

40 

9 

82 

293 

3G 

0 

10 

143 

293 

15 

40 

12 

74 

292 

54 

0 

13 

G8 

292 

40 

35 


Resultat: Stand = 4 - 2 h 53™ 3G ? 5. 

Zenithpunkt -Resti m m u n g. 

Kreis rechts = 254° 22' 10") 7 w Qn( , 

„ links = 74 0 SO | Zen 'l h P° nk ‘ = 344» 11 30 . 


Azimuth-Beobachtung, 4. November. 


Durchgang der 
Ränder, Uhrz. 


® Non. i4 


Mire Non. A 


19 m 

109* 

20 

85 

20 

8 S 8 

35 

G4 

36 

30 

35 

48-8 

38 

101 

30 

G5 

39 

3*2 


2900 23' 


291 9 


1400 34 ' 


35" 


10 


25" 


Wolken 


Resultat: Azimuth der Mire N. — 0. = 108° 42' 15". 


Nordpol links Nordpol rechts 


Deelinatio ns-Beobn ehtung, 5. November, G h Naehm. 

... Tors. Nadel, 

,re Nordpol links 

121» 35 ! 8 301» 1 ! 3 

36-0 0-8 


110» 53 ! 3 116» 20 ! 0 

Tors. Coeff. :- 0-241. Spiegelfehler der Tors. Nadel = — 2» 2 ! 3. 


Resultat: Deel. = — 8» 15 ! 25. 
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Intensitäts-Beobachtung, 14. November, 7 J ‘ Vorm. 
I. Ablenkung. 


Magnet I. 

Westliche Ablenkung Östliche Ablenkung 

n = 269° 8 ! 3 ?* 3 = 224° 57 ! 4 
?* 2 = 2G9 18-9 ?*4 = 224 48*8 


t:— 2 / 


9.7?* 


Magnet 11. 

Westliche Ablenkung Ostliehe Ablenkung 

Vi = 2()ö ü 7 ! 9 r 3 = 229° 227 

v o=20() 3-4 1*4 = 229 33*5 

t' = 27« 


11. Schwingungen. 


Chronoiuelerscliliigc: 

Magnet I. Magnet II. 


0 m 88 

3 33 

3 127 

o 

3 

Ci 

2 144 

3 131 

8 118 

127 

72 

G IG 

30 

3 38 

G 24 

9 11 

1 18 

112 

3G 

94 

81 

G8 

33 

38 

4 2 

93 

138 

123 

112 

9G 

97 

41 

7 4 

1 31 

4 18 

7 G 

141 

137 

81 

23 

73 

G2 

49 

10 34 

2 23 

120 

G3 

119 

10G 

93 

78 

G3 

3 9 

102 

2 13 

3 0 

138 

122 

104 

48 

141 

37 

44 

8 32 

11 13 

144 

88 

8 31 

100 

87 

73 

39 

,1 = 10*3, B = 

8, C=3,. 

D= 4, /=22° 

M= 10, 

7?=8, C= 

= G, D= 

:3, E= 3, 





t = 

o 
i rs 



Resultat: llor. Int. = 3*442. Tot. Int. = 3*501. 


Corres 

p o n d i r i 

ende 11 

tö h e 

: 11, 9. 

November 

1837. 

Chron. 

Vorm. 

Non. I. 

Chron. Nachm. 

G h 8“ 

11 10 ? 4 

3020 

13' 

33" 

li h 30'" 

2*0 

9 

28*4 

302 

34 

0 

28 

44-0 

10 

38*4 

302 

30 

0 

27 

33 *G 

12 

49 *G 

303 

20 

10 

23 

24*0 

14 

9*2 

303 

38 

13 

24 

4*0 

Stand = 

+ 2' 1 34 

“ 32*1. 

Tä 

gl. Ga 

ng= + 17*4. 


Die Beobachtungen für Declination und horizontale Intensität sind mit 
einem magnetischen Theodoliten von Lamont, das mit Mikroskopen versehen 
und wo statt der Kreislhcilung mit Strichen, Punkte, welche ganze Grade dar¬ 
stellen, angewendet sind; die Ablesung gestattet Zehntel Minuten. 

Die hier gegebenen Constanten für horizontale Intensität wurden vor der 
Reise an der k. k. Central-Anslalt von neuem bestimmt. 
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Der astronomische Theodolit ist von Fistor in Berlin verfertigt, mit 
Nonien versehen und gestattet Ablesungen an den Horizontal- und Vertieal- 
kreisen bis auf 10 Secunden. 

Die näheren Details der Beobachtungen und Berechnungen sind nach 
Lamont’s Handbuch des Erdmagnetismus und K r e il’s Anleitung zu magne¬ 
tischen Beobachtungen durchgeführt. 


Erklärung der Zeichen und Abkürzungen. 


Chron. = Uhrzeit. 

V. M. = Vormittags. 

N. M. = Nachmittags. 

<p = geographische Breite. 

= Distanz des Zeniths vom sichtbaren Pole. 

X oder geogr. Länge = westliche Länge von Greenwich. 

Incl. = Magnetische Inclination. 

Deel. = „ Abweichung. 

Hör. Int. =a Horizontale Intensität. 

Tot. Int. — Totale Intensität. 

t'i i'z v% = Angaben des Horizontalkreises bei Beobachtung der Ab¬ 
lenkung. 

t == Temperatur während der Beobachtung der Schwingungsdauer nach 
Reaumur. 

t’ = Temperatur während der Beobachtung der Ablenkung nach Reaumur. 

Die unter der Überschrift „Schwingungen“ stehenden Zahlen sind die dem 
Anfänge jeder 5 ten (halben) Schwingung entsprechenden Uhrzeiten, in Minuten 
und Chronometerschlägen (deren 3 = 2* Uhrzeit) ausgedrückt. 

Die Grössen A, B, C, E geben der Reihe nach die zur 0 len ,30 steD , 
100 sten , 130 s(en und 200 sten Schwingung gehörigen Elongationswinkel in Skalen- 
theilstrichen, deren Werthe in Graden folgende sind: 


C Theilstriche = 12 9 27 

7 „ = 14*23 

8 „ = 10 *18 

9 „ = 18*08 

10 „ =19*93 


1 Theilstrich = 2 9 07 

2 „ = 4*11 

3 „ = 0*20 

4 „ =j 8 *23 

3 „ =10*27 


Stand und Gang des Chronometers beziehen sieh immer auf mittlere Zeit. 
Der Stand ist positiv oder wenn mittlere Zeit > Uhrzeil. Der Gang ist 
positiv, wenn das Chronometer gegen mittlere Zeit zurückbleibt. 
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Formeln zur Berechnung der Intensität. 

M agnet I. Hör. Int. = 0*82344 — log J — \ log sin ^ — 0*0000095 ( t -f- 

+ 0*000102 (< — f,) 

Magnet II. Hoi*. Int. = 0-82G27 — log J — \ log sin ^ — 0*0000095 ( t -f 
+ 0*000118 0 — 0 


(wo J die halbe Schwingungsdauer und rpj den Ablenkungswinkel, beide corrigirt bedeuten). 



